PART SPEC 

CESCFI PT1 CM INVERTER SIC581 

SPEQ FI CATI CN 13. OV-14. 5V, , 48KHE 0~ +5CTC, BILK 



PAE 

RD/I SI CN 


SHEET 



SECTI CN : VI SLM. & □ SPLAY BSD 
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DOC NQ : EN44- 00066AB 

Rff. NQ: 

CHECKED 


S4NSUN3 ELECTBCN CS 
CD, LTD 

( A 1 R ghts Reserved. ) 

TOTAL 

PAE 

11 
















APPRO/HD 

EYLNGJ U WfK 

7670 

SIZE: M 

PACE: 1 


KCA- 2029 F4R0( 1 1996. 10. 25) 


FB/. 

IxT 


DOC 


DME 
2001. 02. 15 


ISO : BN44- 00066CB 


PART SPEC 


CEMENTS 
i ni ti al rel ease 


mm ^PPFCXED 

MS ISA RJ . KJMK 


SAVING ELECTPCM C5 CQ , LTD ( Al I Ri ghts Reserved. ) 


REF. NQ: 


PAE: 


2 


KQ\ 2029 F5R0( 1 1996. 10. 25) 


P/W SPEC 


1.0 SGCPE 

1.1 TH S DOQJNEMT CEFI ISES FCR I N/EFCTEL SI <381, B. 0~14. 5V, 48KFfe 
1. 2 USflCE : BACK LI GHT 4 LAM 5 GIL CPI VER I ISK/ERTBR FCR SEC LCD 
1. 3 TYPE CF PACKAGE : 

1.4 GCOTING: 


2.0 RELATED CD3JMNT5 

3.0 □ MENS 0\E 



PEM: 8Maf l~l □ 


0.5 


a 


f 8Max 


PCB 


4.0 RHJJ PENENT5 

4.1 MW MJM RATINGS 


St'MBCL 

PARANETER 

RATING 

UNIT 

Vnl 

i nput vd tagel 

B. 0-14. 5 

V 


i nput vd tage2 

5.0 

V 

Topr 

operati ng tenperature 

0-350 

°C 

Tstg 

storage tenperature 

-30 - 380 

°C 

Fbp 

operati ng/ storage hunhd ty 

90 

°/RH 


4. 2 CCNTRCL SI OSAL 


RN NO. 

SlTNKL 

STATUS 

ACT1 CN 

RSVPRKS 

cm m 

BKLT-CN 

H G3 

LANP( CCFL)-CN 

2. 4-5. 25V 

LCW 

LANP( CCFL) - CFF 

0. 8V MAX 



SAMBU\G ELECTRON! CS GQ , LTD (Al 1 Ri ghts Reserved. ) 

DOC NQ: BWI-00066CB 

Rff. NQ: 

REV : 00 

PACE: 3 


RAPT SPEC 


4. 3 TEST Q FCU T 



4. 4 I ISPUT7 OUTPUT CHARACrm sn cs 


ITEM 

SYNBCL 

CCNDTICN 

SPEC! FI CAT CN 

USIT 

VI nl(V) 
(DC- 1 IS) 

VI n2(V) 

ERT- 

4q 

PL(Q ) 

MN 

1YP 

MSX 

OUTPUT 

OURRBMT 

1 ol, 2( nax) 

B. 0-14. 5 

5 

a/ 

not o. 5 

5.4 

6.1 

6.8 

ntfrra 

1 ol, 2(rriin) 

B. 0-14. 5 

5 

5V 

110± 0. 5 

1.6 

2.6 

3.6 

1 o3, 4 ( nax) 

B. 0-14. 5 

5 

CV 

110± 0. 5 

5.4 

6. 1 

6.8 

lo3, 4(rriin) 

B. 0-14. 5 

5 

5V 

110± 0. 5 

1.6 

2.6 

3.6 

1 INPUT 
CURRENT 

1 in 

14 

5 

OV 

110± 0. 5 

- 

1600 

1900 

rtfDC 

FREQUENCY 

F( 1) 

14 

5 

CV 

110± 0. 5 

40 

48 

56 

□ 

FREQUENCY 

F(2) 

14 

5 

CV 

110± 0. 5 

40 

48 

56 

□ 

□ IMMN3 

FREQLENCY 

(Ta=25°C) 

FD 

14 

5 

5 

not o. 5 

525 

535 

545 

Ffc 



SANBUNG ELECTRCN CS GO , LTD ( Al 1 R ghts Reserved. ) 

DOC NO: 0SM4-OOO66CB 

REF. NQ: 

REV.: 00 

PACE: 4 


KQ^V 2029 F7R0( 1 1996. 10. 25) 


pm spec 


5. 0 FINCH CNflL PI N CESCR PT1 CN 
5. 1 CNL CENSECXCR 12505VR- 12VR- 1200( VECN-Q 


PI N ND 

SYNBCL 

REMARK 


1 

ao 

ao 


2 

BRTAq 

0 ~5V 


3, 5, 6, 8, 9 

ao 

ao 


4 

bl aycFF 

CEFL Drive 3 0\AL(Acti ve HQ-fT) 


7 

N C 

NDCENNECT1CN 


10, 11, 12 

DC- IN 

DC 1 NPUT Power ( 14V) 


5. 2 d\2 CD\I\ECTCR 35001W 02P( YECNFQ 



PI N l\D 

SYNBCL 

RBVARK 


1 

FDT 

HO-fT 

2 

CUD 

LO/V 

5. 3 OSB CCNSECTCR : 35001VR- 02P( YECNFQ 



PI N l\D 

SYNBCL 

RBWRK 


1 

FDT 

HOT 

2 

CELD 

LO/V 

5. 4 CM GCNNECTCR : 35001VR 02P( YECNFQ 



R N ND 

SYNBCL 

RBVARK 


1 

FDT 

HOT 

2 

CELD 

LO/V 

5.5 OSB CCNNECXCR : 35001WV 02P( YECN-Q 



R N ND 

SYNBCL 

RENARK 


1 

FDT 

HOT 

2 

CELD 

LO/V 




SAMSUNG ELECTRCN CS GO , LTD ( Al 1 Ri ghts Reserved. ) 

DGC NQ: EM4-00066CB Rff. NO: REV : 00 PACE: 5 


pm spec 


6.0 I MTEPNAL Q RQJT □ PCjm 




SAMSUNG ELECTRCN CS GO , LTD ( Al 1 Ri ghts Reserved. ) 

DOC NQ: BWL00066CB 

Rff. NQ: 

REV : 00 

PAE: 6 


KQ\ 2029 F7R0( 1 1996. 10. 25) 


RAPT SPEC 


7. 0 PARI5 LI ST 


SflVBCL 

NA|\€ 

1st 

2nd 

TYPE NO 

M\KER 

TYPE NO 

M\KER 

UL 

1C 

KA324 

FAIRCH LD 

BA10324 

FCFM 

KIA324 

KEC 

LM524 

SG5 

LB, 3, 5 

1C 

KA393 

FAIRCH LD 

BA10393 

FCFM 

KIA393 

KEC 

LNB93 

T.l 

LA 

1C 

KA431CD 

FAIRCH LD 

TL431CD 

SGS 

QL1.18 

ii 

KRa04S 

KEC 



QL, 3, 4, 9, 10, 16k 17 

TR 

SRC12C4LJ 

ALK 

KRC404 

KEC 

C2 

ii 

SRA2204U 

ALK 

KRAB04 

KEC 

<3,12 

n 

SRT2222AU 

ALK 

KTT2222AU 

KEC 

(23,24 

ii 

SET2907AU 

ALK 

KTT\2907AU 

KEC 

Q6, 13 

TR 

3 34570/ 

VI SHAY 

FD0558P 

FAIRCH LD 

(2, a 14, 15 

TR 

KTDL624C 

KEC 

2SL2403 

l\EC 

12, 7, 10, 12, 19, 20 

□ CCE 

SC6142VK 

ALK 

KC8121 

KEC 

C5, 6, 15, 16 

ii 

SD6142WA 

ALK 

KC6120 

KEC 

Dl, 14 

ii 

SC6142WI 

ALK 

KC8122 

KEC 

D8,13 

□ CCE 

E240 

□ CEES 1 ISC 

MPS230 

ChEEM 

G, 4> 41, 42, 43 

C-ELEC 

CETMJV221M611AF 

SEMD 



G, 14 

C- FI LM 

MVK E2A224KT 

HTACH 

M1-E2A224KJ 

HTACH 

05, 7, 15, 16 

MCE 

4520470) 302 

EXPAN 

CL42C470J KN 

SEMD 

XC44CG3F470K 

NPRLMA 

C4520CE3F470JT 

TLX 

CL3, 22, G1 

ii 

aioao 2 j BN 

SEMD 



a, a 9, 17, IS, 23, 50 

ii 

O_10B104KO\l 

ii 



ai, 20, ao, 19 

ii 

CL21F105Z4\I 

ii 



a.2,21 

ii 

CL10B103KBN 

ii 



GO, 31 

ii 

CL10E221KBN 

ii 



C2 

ii 

ai0CB81J BN 

ii 



Q5, 26 

ii 

CL21EL04KBN 

ii 



G2 


NO HUNT 




Rl, 3, 23, 24, 29, 
49, 50, 55, 25, 52 

CHP-R 

RQ60g 563 

SEMD 



R2 

ii 

RQ60g433 

ii 



m,9, 35 

n 

RQ60g 393 

ii 



R5 

ii 

RQ60g 243 

ii 



R6, 79 

CHP-R 

FO.608) 684 

SEMD 



R8, 31, 34, 57 

ii 

FC2012) 472 

ii 



RIO, 36, 95 

ii 

RQ60g 103 

ii 



R21, 22, 47, 48, 63, 66 

ii 

RQ60g 364 

ii 



R27, 54, 62, 65, 

ii 

RQ60g 153 

ii 



R28, 70, 77, 78, 
m, 85, 91, 92 

ii 

RQ60g 104 

ii 



R30, 56 

ii 

RQ608| 183 

ii 

ii 




DOC NQ: B\H4-00066flCB 


SAM3JNG ELECTRCN C5 GQ , LTD ( Al I FS ght s Reserved. ) 


REF. NQ: 


RB/. : 00 


PAS: 


7 


KQA 2029 F7R0( ' 1996. 10. 25) 


RAPT SPEC 


SYM3CL 

ISAM 

1st 

2nd 

TYPE ISD 

MAKER 

TYPE l\D 

MAKER 

R19, 20, 45, 46 

ii 

FG2012J 202 

ii 

ii 


Rll-14, 37-40 

ii 

RC3216| 511 

n 

ii 


R61, 64 

ii 

PQ60q 223 

ii 

ii 


P81,82 

ii 

PC1608| 165 

ii 

ii 


R73, 74, 75, 76 

ii 

PQ60q 122 

n 

ii 


R69 

ii 

FC3216) 182 

ii 

ii 


R71, 72 

ii 

FC1608| 203 

ii 

ii 


R80, 93 

ii 

PQ60g 000 

ii 

ii 


R86, 87 

ii 

PC1608| 335 

ii 

ii 


rioo 

VR 

10Q 


ii 


TL, 2 

TRANS 

TM 014 

ISAMAN3 

TM014 

[AESUN3 

LI, 2, 3, 4, 5 

CD L 

KSL47 

NWAISG 

KSL47 

KYUSQN 

K5L47 

CLOSER 



FI 

FUSE 

SSQB 

BB_ 

451003 

UTTEL 

25HB000 

PI CD ELEC 



CM 

CDSISECXCR 

12505VW 12A00 

YECM-D 

53261- 1290 

NCLEX 

CN2, 3, 4, 5 

QMECJCR 

35001VR 02P 

YECM-D 

SMD2B- BHS 

JST 

PCB 

PCB 

SI C581 REVO. 0 

YCUNELN 

SI C581 REVO. 0 

KIJGO 

SI C581 REVO. 0 

N PPCM 
PPCDUCI5 



PEMNUT 

PEM NJT 

PISE. 8 

SMji 1 N 
PRECJ SI CN 

PISE. 8 

ATAI 

PREQ SI CN 


a 0 REU AB U TY SPEQ FI GAIT CN 


ID 

ITEM 

CDSD T1 CN AMD METFCD 

1 

H CM TEMPERATURE 
STCRACE TEST 

TEMP. ; 70 °C 
DJRAT1 CN 500 Its 

2 

LOA/THVPERATLRE 
STCR AE TEST 

TEM>. ; 40 °C 
DURA71 CN 500 Its 

3 

H OH TEMERATURE 
H CM HJM DTY STCRAGE TEST 

TEM>. ; 40 °C , HIM □ TY: 95%H 
DURAT CN 500 Its 

4 

H QH TEMERATURE 
H CM HJM DTY CPE RATI CN TEST 

TEM>. ; 40 °C , HIM □ TY: 95%H 
DURAT1CN 1000 Its 

5 

TFERMPL SHOCK TEST 

TEM>;-30 °C <-> 70 °C, 250 CYCLE 
(30 MINUTE), (30 MNUTE) 

6 

VI BRAT1 CN TEST 

ANPLI TUCE; 1. 5mwFffiQEMY; 10-55Hz, PCBITI CM 
TRE PERPBSDLOLLAR PLAINES DLRAT1 CN; 1000 Its 

7 

H OH TEMERATURE CPEFW1 CN TEST 

7EM > ; 50 °C DLRAT1 CM 72 hrs 

8 

LO/VTEVPERATURE CPERATI CN TEST 

TEMP; 0 °C DLRAT1 CM 72 hrs 



SANBUNG ELECTRCN CS GO , LTD ( Al 1 R ghts Reserved. ) 

DOC NQ: BN44- 00066ACB 

REF. NQ: 

REV.: 00 

PACE: 8 


KQA 2029 F7R0( ' 1996. 10. 25) 


PART SPEC 


9. 0 CETAI L SPEC! FI CATI CN FCR KEY PAKT5 
9. 1 TFWISE (TM014) 

9. 1. 1 WIND N3 SPEC & B_ECJR CAL GW/OH3I ST1 CS 

G> © O © 0 © 


VB 


V2 


VI 


W 


© © 


©■ 


© 


SCM3CL& WN3 N3 

WRE 

IRE 

1 ISDJCTANCE 

QCN3T1 CN 

w (4&m.) 

1LBA/0. 15Q 

2 

0. 7uH Rff 

AT 1KFZ IV- ns 

W (46- M) 

1LBA/0. 35Q 

7 

3L 5 uHt 12% 

V8 (#L«) 

1UEW0. 15n 

7 

m ( #7- m) 

1LBA/0. 04Q 

175CK 350*5) 

450nhtt 12% 


9. 1 2 MMER AL U ST (TM014) 


NO 

GOROENr 

NPNUFACRJRE 

CEMENT 

hAJVE CF 
MATERIAL 

MANUFACTURE 
CF M\TERI AL 

UL 

FI LE NO 

1 

CERE 

SAM SUNG GCRN IMG 
CD, LTD 

SL-2 

EEA 2124S 



SAM \im ELECTRCN CS 
CD, LTD 

PL- 7 

EFD 2124S 

1 SU CERAM CS 
CD, LTD 

PIW 

EFD 2124S 

2 

BCBBI N 

J 0 K VWD ELECTRCN CS 
CD, LTD 

( 94V- 0) 

LCP EFD 2124 

SUM TOO 
OEM CAL 
CD, LTD 

E54705 (M 

3 

WRE 

DCNGCANG ELECTRCN CS 
CD, LTD 

YOUNG Wft SA CD , LTD 

1 UEWO. 150 
(A\AE «5) 


E102761(S) 
E141925( S) 

4 

1 UEWO. 350 
(MB mi) 

5 

1 UEW 0.040 
(MB 4m) 

6 

1 NSULATI CN 
TAPE 

DUCK SUNS TAPE 
CD, LTD 

( Cat l\b. DTS- 204) 

PCLYESTER FI LMTAPE 
0. 025 nmnX 16. 0 nrm 
(Transparent 0)1 or) 


E105147( S) 

7 

CERE FI XI IMG 
TAPE 

PCLYESTER FI LMTAPE 
0. 025 nmX 4. 0 nrm 
(Yel 1 owO)l or) 

8 

1 NSULATCR 

SKC LTD 

PETP FI LM ( SR55) 
0. lOOnrnfiT) MN 


E74359 (S) 

9 

EPCKY 

RESIN 

SUNCMEN RESI N CD , LTD 

UN BCNO # 812 



10 

WX 

N PPCN SEI RD CD , LTD 
N PPCN WX 1 PsDUSTRI AL 
CD, LTD 

PARAFI N WX 
MCBI L M CRO WX180 




SAMSUNG ELECTRCN CS CQ , LTD ( Al I FS ght s Reserved. ) 


DOC NQ: 


BM4-00066CB 


REF. NQ: 


REV : 00 


PACE: 9 


KQA 2029 F7R0( ' 1996. 10. 25) 


PART SPEC 


9. 2 CETAI L MMER AL U ST FCR KEC PARTS ( SAFETY ) 


symcl 

NA(vE 

TYPE NO 

MNLFACRRE 

CESCRI PT1CN 



451003 

U TTELFLBE 1 1C 

LL FI LE NO : E10480 
CSA FI LE NO : LR29862 

FI 

FLEE 

SSCB 

BB_ 

LL FI LE NO : E20624 
CSA FI LE NO : LR39772 



25FB000 

R CO B_ECITCN CS 

LL FI LE NO : E220005 




K1J0D 

LL FI LE NO : E111636 

PCB 

PR NTED WRI N3 
BCARD 

FR-4 

YOLNGELN 
B_ECITO\l CS 

LL FI LE NO : E173507 




N PPCN PRODUCTS 

LL FI LE NO : E56327 

CM 

OCNSECTCR 

53261- 1290 

NCLEX 

Nfl£N4/6 LL94V-0 

12505VR- 12A00 

YECNHO 

ii 

CM, 3 

GCNISECTCR 

SND2B-BHS 

JST 

PA46 LL94V-0 

CM, 5 

35001W02P 

YECNHO 

ii 


1 ISBLLATCR 

SIC LTD 

PETP FI LM ( SR50) 
0. 05nri^T) MN 

LL FILE NQ E74359( S) 


SIC LTD 

PETP FI LM ( SR53) 
0.125nnrm MN 

LL FILE NQ E74359( S) 

Tl, 2 

1RAN5FCRVER 

TM014 

D°| SING 

TELECDMRJN GATI CM 

CLASS A ( 105 de C) 
SEE TRANS SPEC 

NAWANG 
ELECITCN CS 

CLASS A ( 105 de Q 
SEE TRANS SPEC 


AD-ESI VE 

KE40RTV 

SH ISETSU 

LL FI LE NQ E48923A 
LL94V-0 


10.0 PACKI N3 REQJ RBCNTS 


BILK 



SANEUNG ELECTRCN CS GO , LTD ( Al 1 R ghts Reserved. ) 

DOC NQ: BM4T- 00066ACB 

Rff. NQ: 

R EV : 00 

PACE: 10 


KQA 2029 F7R0( ' 1996. 10. 25) 


RAPT SPEC 

S^EUNS P/N 

VHSDCR ffi. P/N 

VENXR « P/N 

VBSDCR m P/N 

VENXR M P/N 

BN44 00066A 

SIC581 
































































































VENXR m. 

SANSLN5 ELECTRO IVECmM C5 CQ , LTD 

VENXR * 


VEMXR m 


VEMXR m 


SAIVBUNG ELECTRCN CS CQ , LTD ( Al 1 R ghts Reserved. ) 

DOC NQ: BM4-00066ACB 

REF. NQ: 

REV : 00 PAX: 11 


KQA 2029 F7R0( 1 1996. 10. 25) 


